PLATE 1.
PROFILES OF
PRINCIPAL MASONRY DAMS
OF THE WORLD
SHEET I- SPANISH 8c FRENCH DAMS
MIODEIX   DAM
(France) 1903
GROS-BOIS   DAM
TERNAY   DAM
{Fro nee) i ess-1868
Radius - infinity
LOZOYA    DAM
(Spain) 1850
VIOREU   DAM
F         cc )
(833 -1838
SIOULE   DAM
' MOUCHE   DAM
rfln 1830
FURENS    DAM
( F r a n c a ) ! I86Z   -   1866 i
CHER  DAM
1307
PONT    DAM
France) 1883
VILLAR   DAM
LAMPY   DAM
7-        CHAZILLY DAM
ECHAPRE DAM
NiJAR   DAM
&HARTRAIN  DAM
TURDINE DAM
France)
HiJAR      DAM
IS'SO
VERDON    DAM
